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Mit Apparaten nach Art und von den Dimensionen diessr Righi-
schen Apparate pflegt man heute die Hertzschen Versuche zu demon-
strieren. Es ist aber auch gelungen, noch bis auf wesentlich kleinere
Wellenlangen herunterzugehen. Die geringsten MaBe liaben Lebedew
mid Lampa erreicht. Die Oszillatoren yon Lebedew1) bestanden aus
Platindrahtstiickchen Ton 1,3 mm Lange und 0,5 mm Dicke. Die
Resonatoren waren 3 mm lang und hatten ein feines Thermoelement
zwischen sich. Die zugehorigen Spiegel hatten nur 20 mm Hohe und
12 mm Oeffnung, Die Wellenlange, die mit diesen Apparaten erzielt
wurde, konnte clurch einen Interferenzversuch (siehe den nachsten Ab-
schnitt) zu 6 mm festgestellt werden. Lampa2) verwandte Erreger
von 2, 1,5 und 1 mm Lange und konnte mit Hilfe eines Beugungs-
gitters, das aus 10 mm breiten Metallstreifen mit Zwischenraumen Ton
20 mm bestand, die "Wellenlange dieser Erreger zu 8, 6 und 4 mm er-
niitteln. Auch mit diesen kurzen Wellen und kleinen Apparaten lassen
sich samtliche Hertzschen Versuche ausfuhren. Lebedew hat damit
im besonderen die Erscheiuungen der Doppelbrechung, und zwar im
Schwefel, studiert. Lampa hat seine Apparate benutzt, um nach der
Methode der prismatischen Ablenkung die Brechungsexponenten fester
und ftiissiger Korper zu bestimmen (siehe dartiber Abschnitt 27).

15, Interferenzen von elektrischen Wellen, welclie dieselbe
Portpflanzungsriclitung besitzen.

Die Analogie zwischen den Gresetzen der elektrischen und der opti-
schen Wellen ist so interessant, dafi wir noch einen Augenblick bei ihr
verweilen wollen,

Schon im Abschnitt 10 lernten wir Interferenzerscheinungen bei
elektrischen Wellen kennen, Sie kamen zustande durch die Interferenz
zweier in entgegengesetzter Richtung sich fortpflanzender Wellen. Ihr
Analogon ist in der Optik wegen der dort vorkommenden viel klemeren
Wellenlange nicht so leicht herzustellen, Der Nachweis der Bildung
stehender Lichtwellen ist erst in neuerer Zeit Wiener3) gelungen.

Dagegen sincl in der Optik die Interferenzen zweier in gleicher
Richtung fortgepflanzter Wellen leicht zu erhalten, wie die Experimente
mit den Presnelschen Spiegeln und dem Newtonschen Farbenglase
dartun. Man kann nun diese Experimente auch sehr bequem mit elek-
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